Invent 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 



Beige Par<;a Numarasi: 391759-141 



Mayis 2005 



Bu kilavuzda, bazi modellerde onceden yiiklenmi§ olan giivenlik 
ve Akilli Yonetilebilirlik ozelliklerinin tammlan ve kullanim 
yfinergeleri yer almaktadir. 




© Telif Hakki 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Buradaki bilgiler onceden uyan yapilmadan degistirilebilir. 

Microsoft ve Windows, Amerika Birlesik Devletleri ve diger iilkelerde 
Microsoft Corporation 'in ticari markalandir. 

HP iiriin ve servislerine iliskin garantilerin tamami, bu iiriin ve servislerle 
birlikte verilen sinirh garanti beyanlannda a?ik5a belirtilir. Burada belirtilen 
hi?bir sey ek garanti olusturacak sekilde yorumlanmamahdir. HP, bu 
kilavuzda olabilecek teknik veya yazim hatalanndan ya da eksikliklerden 
sorumlu tutulamaz. 

Bu beige, telif haklanyla korunan miilkiyet bilgileri i9ermektedir. Bu 
belgenin hicbir bolumii Hewlett-Packard Company'nin onceden yazili 
onayi olmadik9a fotokopiyle 90galtilamaz, kopyalanamaz veya baska 
dillere 9evrilemez. 

UYARI: Bu tarzda yazilmi^ metinler, talimatlara uymadigmiz takdirde bedensel 
zarar gorebileceginizi veya olijme sebep olunabilecegini belirtir. 



ADIKKAT: Bu $ekilde tasarlanmi? metinler, yonergelere uyulmadigi takdirde 
donatmin zarar gorebilecegini veya bilgi kaybiyla kar$ila$abileceginizi belirtir. 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 

I? Bilgisayarlan 

ilk Basim (Mayis 2005) 

Beige Parca Numarasi: 391759-141 




Icindekiler 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 

Ilk Yapilandirma ve Dagitim 2 

Altiris Deployment Solution Agent 2 

HP Local Recovery 3 

Remote System Installation 3 

Yazilim Giincellestirmesi ve Yonetimi 4 

HP System Software Manager 4 

HP Client Manager Software 5 

Altiris kullanan HP Client Management Solutions 5 

Masaustu Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP OpenView Management Suite .... 7 

HP Local Recovery 9 

Dantz Retrospect Express 10 

Proactive Change Notification 11 

Subscriber's Choice 11 

Artik Kullamlmayan Coziimler 12 

ROM Flash 13 

Remote ROM Flash 13 

HPQFlash 14 

Onyiikleme Engelleme Acil Durum Kurtarma Modu 14 

Kurulumu Kopyalama 15 

Cift Durumlu Giic Diigmesi 23 

World Wide Web Sitesi 24 

Yapi Taslan ve Is Ortaklan 24 



Masaustu Yonetim Kilavuzu www.hp.com Hi 



Icindekiler 



Varlik izleme ve Giivenlik 25 

Parola Giivenligi 29 

Computer Setup Programim Kullanarak Kurulum Parolasi Koymak 29 

Computer Setup'i Kullanarak Acilis Parolasi Belirleme 30 

Suriicii Kilidi 35 

Akilli Kapak Algilayicisi 37 

Akilh Kapak Kilidi 38 

Kablo Kilidi Saglama 40 

Parmak Izi Tanima Teknolojisi 40 

Hata Bildirimi ve Kurtarma 40 

Suriicii Koruma Sistemi 41 

Dalgalanmaya Dayamkh Giic Kaynagi 41 

Isi Algilayicisi 41 



Dizin 



iv 



www.hp.com 



MasaustO Yonetim Kilavuzu 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 



HP Client Management Solutions, ag ortammdaki masaustu 
bilgisayarlan, is istasyonlarmi ve tasmabilir bilgisayarlan yonetmek 
ve denetlemek icin standartlara dayali foziimler sunar. HP, 1 995 
yilmda, endiistrinin ilk tam yonetilebilen masaustu bilgisayanm 
tamtarak masaustu yonetim olanaklarmm onciiliigunu yapmistir. 
HP, yonetilebilirlik teknolojisi patentine sahiptir. Bu tarihten beri HP, 
masaustu bilgisayarlarm, is istasyonlarmm ve tasmabilir 
bilgisayarlarm etkin olarak dagitilmasi, yapilandinlmasi ve 
yonetilmesi icin gereken standartlan ve altyapiyi olusturmak iizere, 
sektor capmda calismalara onciiliik etti. HP Client Management 
Solutions ile soz konusu iiriinler arasmda uyumlulugu saglamak icin 
HP sektoriin onde gelen yonetim yazilimi foziim saglayicilanyla 
yakm calisma ifindedir. HP Client Management Solutions, size 
PC Lifecycle Solutions saglama yoniindeki kapsamli taahhudumiiziin 
onemli bir boliimudiir ve masaustu bilgisayar yasam devresinin dort 
asamasim olusturan planlama, yerlestirme, yonetim ve ge?is 
konularmda yardim saglar. 

Masaustu yonetimi kilavuzunun onemli yetenekleri ve ozellikleri: 

■ Ilk yapilandirma ve dagitim 

■ Uzaktan sistem kurulumu 

■ Yazilim giincellestirmesi ve yonetimi 

■ ROM giincellestirme 

■ Varlik izleme ve giivenlik 

■ Hata bildirimi ve diizeltme 



Bu kilavuzda a^iklanan belirli ozellikler modele veya yazilim 
suriimiine gore farklilik gosterebilir. 
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ilk Yapilandirma ve Dagitim 

Bilgisayar, onceden yiiklenmis sistem yazilim goriintiisuyle birlikte 
gelir. Kisa bir yazilim "paket cozme" isleminden sonra bilgisayar 
kullamma hazir hale gelir. 

Onceden yiiklenmis yazilim goruntusiinii, ozellestirilmis bir sistem ve 
uygulama yazilimi setiyle degistirmeyi tercih edebilirsiniz. 
Ozellestirilmis yazilim goruntusiinii dagitmamn cesitli yontemleri 
vardir. Bunlarm icinde asagidakiler vardir: 

■ Onceden yiiklenmis yazilim goriintusii paketi coziildiikten sonra 
ek yazilim uygulamalanm yiiklemek. 

■ Onceden yiiklenmis yazilimi ozellestirilmis yazilim goriintiisuyle 
degistirmek icin Altiris Deployment Solution gibi yazilim 
dagitim araclanm kullanma. 

■ Disk klonlama islemini kullanarak sabit disk suruciisiiniin 
i9erigini baska bir sabit siiruciisiine kopyalama. 

En iyi dagitim yontemi, bilgi teknolojisi ortammiza ve islemlerinize 
bagli olarak degisir. HP Lifecycle Solutions Web sitesinin 
(http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/ us/en/solutions.html) 
PC Deployment boliimii en iyi dagitim yontemini secmenize 
yardimci olacak bilgileri saglar. 

Restore Plus! CD, ROM tabanh kurma ve ACPI donammi, istem 
yaziliminin kurtanlmasi, yapilandirma yonetimi ve problem coziimii 
ve giif yonetimi konularmda daha fazla yardim saglar. 

Altiris Deployment Solution Agent 

Bu program bilgisayanmza onceden yiiklenmistir. Kuruldugunda, 
yonetici Deployment Solution konsoluyla iletisim saglar. 

Altiris Deployment Solution Agent'i kurmak i5in: 

1 . Baslat se^enegini tiklatm. 

2. Tiim Programlar secenegini tiklatm. 

3. Yazilim Kurulumu se9enegini tiklatm. 

4. Ileri'yi tiklatm. 

5. Asagiya inin ve Altiris AClient kurulum baglantisim tiklatm. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery, verileri ve sistem dosyalarmi sabit diskteki korumah 
bir alana yedekler. Veriler ya da dosyalar kaybolursa, silinirse veya 
bozulursa, verileri yeniden almak veya sistemin en son sorunsuz 
goruntiisunii geri yiiklemek icin Local Recovery kullamlabilir. 

Onceden yiiklenmis bu programi kurmak icin: 

1 . Baslat secenegini tiklatm. 

2. Local Recovery secenegini tiklatm. 

3. ileri'yi tiklatm. 

4. Asagiya inin ve HP Local Recovery kurulum baglantisim tiklatm. 

Remote System Installation 

Remote System Installation, Preboot Execution Environment (PXE) 
uygulamasim baslatarak, ag sunucusunda bulunan yazilim ve 
yapilandirma bilgilerini kullanarak sistemi baslatmanizi ve kurmanizi 
saglar. Remote System Installation ozelligi genel olarak sistem 
kurulumu ve yapilandirma araci olarak kullamlir ve asagidaki 
gorevleri yerine getirir: 

■ Sabit disk surucusiinii bicimlendirme 

■ Yazilim goriintusiinii bir veya birkac PC 'ye dagitma 

■ Flash ROM'da sistem BlOS'unu uzaktan giincellestirme 
("Remote ROM Flash", sayfa 13) 

■ Sistem BIOS ayarlanm yapilandirma 

Remote System Installation' l baslatmak icin, HP logo ekramnm sag 
alt kosesinde F12 = Network Service Boot (Ag Servisi Yiiklemesi) 
mesaji goriintiilendiginde F12 tusunabasm. isleme devam etmek 
ifin ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. Varsayilan onyiikleme 
sirasi, her zaman PXE onyiiklemeye falisacak sekilde degistirilebilen 
bir BIOS yapilandirma ayandir. 

HP ve Altiris, kurumsal bilgisayar dagitimi ve yonetimi gorevini 
daha kolay ve daha az zaman alan, toplam miilkiyet maliyetini 
oldukca diisiiren ve HP bilgisayarlan sirket ortammda en iyi 
yonetilebilen istemci bilgisayarlan haline getiren araclan 
tasarlamak i9in ortaklik kurmuslardir. 
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Yazihm Guncellestirmesi ve Yonetimi 

HP, masaiistii bilgisayarlar, is istasyonlan ve diziistii bilgisayarlardaki 
yazilimlan yonetmek ve giincellestirmek icin bircok arac saglar: 

■ HP System Software Manager 

■ HP Client Manager Software 

■ Altiris kullanan HP Client Management Solutions 

■ Masaustu Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP Open View 
Management Suite 

■ HP Local Recovery 

■ Dantz Backup and Recovery 

■ HP Proactive Change Notification 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM), HP is bilgisayarlanyla 
olusturdugunuz agimzda aygit suriiculerinin ve BIOS 
guncellestirmelerinin uzaktan dagitimmi otomatiklestiren, iicretsiz 
bir yardimci programdir. SSM calistigmda, agdaki her istemci 
sistemde yiiklii olan siiriiculerin ve BlOS'un revizyon diizeyini 
sessizce (kullamci miidahalesi olmadan) belirler ve bu bilgileri, test 
edilmis ve merkezi bir dosya deposunda depolanmis sistem yazihmi 
SoftPaq'leriyle karsilastinr. SSM daha sonra, agdaki bilgisayarlardan 
sistem yazihmmm yenilenmesi gerekenleri, dosya deposunda 
bulunan daha sonraki diizeylerine otomatik olarak giincellestirir. 
SSM'nin yalmzca istemci sistem modellerini diizeltme ama5h 
SoftPaq giincellestirmelerinin dagitimma izin vermesi nedeniyle, 
yoneticiler sistem yazilimlanm giincel tutmak ifin SSM'yi giivenle 
ve etkili bir sekilde kullanabilirler. 

System Software Manager, Radia kullanan HP Open View 
Management Suite ve Microsoft Systems Management Server (SMS) 
gibi kurulus yazihm dagitma araclanyla tiimlesik olarak fahsir. SSM 
kullanarak, miisteri tarafmdan olusturulan veya diger kuruluslara ait 
SSM biciminde paketlenmis giincellestirmeleri dagitabilirsiniz. 

SSM, www.hp.com/go/ssm adresinden iicretsiz olarak yiiklenebilir. 
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HP Client Manager Software 

Altiris ile gelistirilmis HP Client Manager Software, desteklenen 
turn HP is bilgisayan, diziistii ve is istasyonu modelled icin iicretsiz 
olarak edinilebilir. SSM, HP Client Manager ile tumlestirilmistir 
ve HP istemci sistemlerinin donammlarim merkezi izleme, siirekli 
izleme ve yonetme olanagi saglar. 

HP Client Manager '1 sunlan yapmak icin kullamn: 

■ CPU, bellek, video ve giivenlik ayarlan gibi onemli bilgileri aim. 

■ Sorunlan ortaya cikmadan gidermek icin sistemin durumunu 
izleyin 

■ Suriiciileri ve BIOS guncellestirmelerini bilgisayarlan tek tek 
dolasmadan yiikleyin 

■ BIOS ve giivenlik ayarlanm uzaktan yapilandirm 

■ Donamm sorunlanm kisa siirede gidermek icin islemleri 
otomatiklestirin 

HP Client Manager, diger Altiris istemci yasam devresi yonetim 
coziimlerindeki Altiris altyapisim kullamr. Yalmzca tek bir altyapmm 
kurulmasi ve bakimi gerektiginden, bu tasanm BT elemanlan icin 
onemli yararlar saglar. Bilgiler tek bir veritabamnda depolandigmdan, 
sistem durumu ve giivenlik bilgilerinin yam sira tam ve tutarh 
envanter raporlan alirsmiz. Istemci sistemlerinizin hem donamm hem 
de yazihm yonetimi gorevlerini planlamak ve bu gorevlerin ilerleme 
durumlarim izlemek ifin tek bir tutarh konsol arabirimi kullamrsimz. 

HP Client Manager hakkmda daha fazla bilgi icin 
www.hp.com/go/easydeploy adresini ziyaret edin. 

Altiris kullanan HP Client Management Solutions 

HP Client Manager 'in donamm yonetimi yeteneklerini tamamlayici 
ek Altiris istemci yonetimi cozumlerini HP'den satm alabilirsiniz. 
Bu Altiris coziimleri, asagidakileri iferen istemci BT yasam devresi 
sirreclerini icerir: 

■ Envanter degerlendirmesi 

■ Yazihm lisans uygunlugu 

■ Kisilik gecisleri 
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■ Yazilim goriintusii dagitimi 

■ Yazilim dagitimi 

■ Varlik yonetimi 

■ istemci yedekleme ve kurtarma 

■ Sorun cozme 

Altiris kullanan HP Client Management Solutions hakkmda daha 
fazla bilgi icin www.hp.com/go/easydeploy adresini ziyaret edin. 

HP ve Altiris, isbirliklerini satis ve pazarlamanm otesine tasiyarak 
HP Client, Server, OpenView ve Services gruplanm kapsayan ve HP 
ortaklan ve musterileri icin en mukemmel coziimlerin saglanmasmi 
amaclayan bir ortak gelistirme ve teknoloji paylasimi calismasi icine 
girmislerdir. 

1999 yilmdan itibaren, Compaq kisisel sistemler grubu ve Altiris, 
Compaq' in PC donamm ve yonetilebilirligindeki onculugiinden 
kaynaklanan giicunii Altiris'in PC dagitim ve tasima yeteneklerinin 
sagladigi giicle bir araya getiren bir isbirligi baslatmistir. Bu iliski, 
ortak gelistirilen ve HP bilgisayarlan icin en mukemmel donamm 
yonetimini saglayan HP Client Manager Software' i kapsayan, 
maliyetleri onemli olciide azaltan BT yasam devresi yonetim 
cozumlerinin sunulmasiyla stratejik bir isbirligine donusmiistiir. 

Kisisel sistemler grubunun basansim, HP SmartStart Toolkit' le 
birlestirilmis Altiris Deployment Solution'm bir OEM siiriimu olan 
ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack' in 2001 yilmda endiistri 
standardinda sunucular grubu tarafmdan kullanima sunulmasi 
izlemistir. HP bu foziimii ProLiant sunuculannin (blade sunuculan da 
dahil) ve HP'nin Consolidated Client Infrastructure 'mm bir bileseni 
olan Blade PC'lerinin provizyonu icin kullanir. 

HP ve Compaq birlesmesinin sonrasmda, bu isbirligi asagidaki 
gelismelerle devam etmistir: 

■ Altiris Deployment Solution, HP is bilgisayarlan icin 30 giinliik 
iicretsiz deneme amaciyla edinilebilir, bu sure bittikten sonra bir 
lisans satin ahnabilir. 

■ HP Local Recovery, istemci yedekleme/kurtarma yardimci 
programidir ve HP is bilgisayarlanyla iicretsiz olarak edinilebilir. 
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■ HP Open View icin Altiris Connector; istemci envanteri ve 
HP Open View Network Node Manager, Operations ve Service 
Desk'le olay tumlestirmesi saglar. 

■ HP Systems Insight Manager icin Altiris Connector, 

HP istemcilerinin ve sunucularmm HP Systems Insight Manager 
konsolundan birlestirilmis olarak dagitilmasim saglar. 

HP; PC'ler, tasmabilir aygitlar, hafif istemciler ve Windows ve Linux 
sunuclan icin tek bir yonetim coziimii ve aynca HP kurulus yonetimi 
araclanyla zengin bir tiimlestirme saglayarak pazar lideri olmustur. 
HP, HP Services kurulusu ve Altiris tarafmdan saglanan kapsamli 
egitim ve hizmet uzmanligi sunmaktadir. HP Client Management 
Solutions ve hizmet yeteneklerinin bu birlesimi, istemci sistemlerin 
yonetiminin maliyetlerini ve karmasikhgmi azaltmaya cahsan 
miisteriler icin en iyi coziimii saglamaktadir. 

Masaustu Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP 
OpenView Management Suite 

Masaiistii Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP OpenView 
Management Suite, yoneticilerin web tabanli bir konsoldan, heterojen 
masaustu platformlari arasmda giivenli ve etkili sekilde yazilim ve 
icerik envanterlemesine, dagitmasma ve bakim yapmasma olanak 
veren, yiiksek ol^eklenebilirlige sahip, ilke tabanli degisiklik ve 
yapilandirma yonetimi yazihmidir. 

Masaustu Bilgisayarlar ifin Radia kullanan HP OpenView 
Management Suite, masaustu uygulamalarmm ve miisterilerin 
her zaman %100 gereksinim duyduklan isletim sistemlerinin, 
uygulamalarm ve iferigin kullamlabilir olmasmi saglar. 

Masaustu Bilgisayarlar i^in Radia kullanan HP OpenView 
Management Suite'in 90k karmasik ve genis olcekli BT ortamlarmda 
%99'dan yiiksek oranda dagitim giivenligi sagladigi diinyanm her 
yanmdaki kurumsal miisterileri tarafmdan ispatlanmistir. Degisiklik 
yonetimini otomatiklestirerek, BT maliyetlerinin onemli olfiide 
diismesini, yazilim ve icerigin para hazir hale getirilme siirecinin 
hizlandinlmasmi ve kullamci veriminin ve memnuniyetinin 
artmasmi saglar. 
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Masaiistii Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP Open View 
Management Suite BT profesyonelleri icin asagidakileri saglar: 

■ Birden fazla platformda donamm ve yazihm envanteri toplama 

■ Dagitimdan once uygulama bir paketi hazirlama ve etki analizi 
yonetme 

■ Ilkelere uygun sekilde yazihm ve icerik dagitimi ve bakimi 
icin ayn ayn masaustu bilgisayarlan, is istasyonlanm ve turn 
masaustu bilgisayarlan hedefleme 

■ Dagitim yapilmis masaustu bilgisayarlardaki isletim sistemleri, 
uygulamalar ve icerik icin herhangi bir konumdan provizyon ve 
yonetim 

■ HP Open View Service Desk ve diger yardim masasi ve sistem 
yonetimi araclanyla tiimlesme 

■ Turn kurumsal kullamcilar icin sanal olarak herhangi bir aygit, 
platform ve agdaki yazihm icerigin yonetimi icin ortak bir 
altyapidan yararlanma 

■ Kurulus gereksinimlerini karsilayacak sekilde olfeklendirme 

Masaustu Bilgisayarlar i9in Radia kullanan HP Open View 
Management Suite tek basrna bir coziim olarak sunulur ve 
kurulusun bilgisayar aygitlarmda bulunan tiim yazihmlar igin 
otomatiklestirilmis ve siirekli bakim saglayan HP'nin benzersiz 
istenilen durum yonetimi yaklasimmm onemli bir bileseni olarak 
diger Radia kullanan HP Open View Management Suite iiriinleriyle 
tamamen tiimlestirilmistir. Radia kullanan HP Open View 
Management Suite iiriinleri tiim yazihm altyapismm her zaman 
istenilen durumda, diger bir deyisle giincel, giivenilir ve koruma 
altmda olmasim saglar. 

Masaustu Bilgisayarlar icin Radia kullanan HP Open View 
Management Suite hakkmda daha fazla bilgi icin 
http://managementsoftware.hp.com/ products/ radiajndsk/index.html 
adresini ziyaret edin. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery, HP is bilgisayarlan, diziistii bilgisayarlar ve is 
istasyonlan icin veri ve sistem dosyasi korumasi saglar. Local 
Recovery ile, bilgiler yanhshkla silindiginde veya isletim sisteminiz 
bozuldugunda hizla kurtarma uygulayabilir ve cahsmamza geri 
donebilirsiniz. Bagli olmayan veya nadir olarak baglanan kullanicilar 
icin tasarlanmis Local Recovery, HP bilgisayarmizdaki verileri ve 
sistem durumunu, yerel sabit diskteki korumah bir alanda depolanan 
planlanmis anhk kesitlerle korur. Onyiikleme oncesi ortamda yalmzca 
farenizi tiklatarak ya da F 1 1 tusuna basarak yedekleme veya geri 
yiikleme baslatabilirsiniz. Sistem yedekleme veya olaganiistii durum 
kurtarma artik baglantidan bagimsiz olarak tiim kurtancilar icin 
90k kolay. 

Local Recovery, HP is bilgisayarlanyla iicretsiz olarak edinilebilir. 
Aynca iki ek istemci kurtarma urunii de mevcuttur. Bu iiriinlere 
yiikseltmek, size ek kurtarma ozellikleri saglar: 

■ Local Recovery Pro - Local Recovery'nin tiim yeteneklerineek 
olarak yedekleme ve kurtarmanm ikincil bir sabit diske ve acik 
ya da kilitli dosyalar igin yapilmasim destekler. Yedekleme anlik 
goriintusii alma sirasmda, a9ik/kilitli dosya destegi e-posta 
ilerileri, sunular ve sozciik isleme belgeleri gibi agik 
uygulamalardaki bilgileri korur. 

■ Recovery Solution - PC'ler igin, merkezi bir konsoldan yapilan, 
kurulus diizeyinde tam bir yedekleme ve kurtarma saglar. 

Bu coziim, verilerin sabit diskteki korumah bir alana 
yedeklenmesinin yam sira bir ag depolama alamna depolanmasim 
da destekler. Bu ag tabanli kurtarma ozelligi, sabit disk anzalan 
veya PC'lerin 5almmasi ya da yer degistirmesi nedeniyle 
kaybedilen veriler icin yiiksek diizeyde koruma saglar. 

HP Local Recovery hakkmda daha fazla bilgi icin 
www.hp.com/go/easydeploy adresini ziyaret edin. 
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Dantz Retrospect Express 

Dantz Retrospect Express, tek bir Windows masaustu veya diziistii 
bilgisayarim korur. Retrospect Express virus, yeni yuklenmis yazilim, 
kullamci hatasi, hasarh donamm, donanim yiikseltmeleri, korsanlar 
veya kaybedilen ya da caiman bilgisayarlar nedeniyle kaybolan 
verilerin kurtanlmasim saglar. Bu coziim, basit cogaltma veya 
kapsamli yedekleme secenekleri ve sizi birkac dakika icinde 
cahsmamza geri dondiirecek bir sezgisel kurulum sihirbazi saglar. 
Retrospect Express en iyi korumayi saglamak iizere iiriinde yerlesik 
olarak bulunan Disaster Recovery ile birlikte gelir. Uriinlerine 
Retrospect' i de katan donanim (ireticilerinin bir listesini gormek ve bu 
iiriinleri nereden satm alabileceginizi ogrenmek icin burayi tiklatm. 

Retrospect Express 'i yiikleyin ve iki dakikadan kisa bir siirede ilk 
yedeginizi aim. Retrospect ile, birkac basit soruyu yamtlayarak 
bir yedekleme plam uygulayabilirsiniz. Geri yiiklemeler hizli 
ve zahmetsizdir. Geri yiikleme yapmamz gerektiginde, yedek 
ortammdaki hangi parcamn dosyalan icerdigini bilmeseniz de, 
Retrospect Express dosyalan otomatik olarak bulur. 

Dosyalan ve Klasorleri Harici Siiriiciiye Tek Bir Diigmeye Basarak 
Cogaltm Cogaltma islemi bilgileri bilgisayarm sabit suriiciisiinden 
harici bir sabit siiruciiye kopyalar. (Yerlesik bir yedekleme diigmesi 
bulunan harici siiriiciiler icin, cogaltmalar yalmzca bu diigmeye 
basilarak baslatilabilir.) Cogaltmalarda, harici sabit suriiciideki 
dosyalar ve klasorler Windows Gezgini ile kolayca goriintiilenebilir, 
degistirilebilir ve geri yiiklenebilir. Cogaltma islemi, harici siiruciiye 
daha once kaydedilmis herhangi bir yedekleme verisinin iizerine 
yazarak alan kazandinr ve yalmzca yeni veya son yedeklemeden 
sonra degismis dosyalan kopyalayarak zaman kazandinr. 

Dosyalarm ve Klasorlerin Birden Fazla Suriimunii Yedekleyin. 
Kapsamli yedeklemeler dosyalarm ve klasorlerin onceki siiriimlerini 
korur ve bir bilgisayan veriler bozulmadan onceki herhangi bir 
noktaya geri dondiirmenizi saglar. Her yedekleme islemi 
yapildigmda, Retrospect Express bir kullamcimn dosyalan geri almak 
ya da isletim sistemi dosyalan ve ayarlan, aygit siiriiciileri, 
uygulamalar ve ayarlan da dahil turn bilgisayan geri yiiklemek (acil 
durum kurtarma) ifin gerek duyacagi tiim bilgileri iferebilecek bir 
geri yiikleme noktasi olusturur. Geri yiikleme noktalan hizla 
kaydedilir ve yedekleme gerceklestirilen herhangi bir noktaya %100 
dogru sekilde geri yiikleme saglayarak diger herhangi bir yedekleme 
yazihmmm ozelliklerini geride birakir. 
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Dantz Retrospect Express hakkinda daha fazla bilgi icin 
http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml 
adresini ziyaret edin. 

Proactive Change Notification 

Proactive Change Notification programi, asagidakileri onceden ve 
otomatik olarak yapabilmek icin Subscriber's Choice Web sitesini 
kullamr: 

■ Cogu ticari bilgisayar ve sunucuda yapilan donamm ve yazilim 
degisikliklerini size 60 gun oncesine kadar bildiren Proactive 
Change Notification (PCN) e-posta mesajlan gondermek 

■ Size cogu bilgisayar ve sunucu hakkinda Miisteri Biiltenleri, 
Miisteri Onerileri, Miisteri Notlari, Giivenlik Biiltenleri ve 
Siiriicii uyanlan gondermek. 

Yalnizca sizin BT ortammizla ilgili bilgiler almanizi saglamak icin, 
kendi profilinizi olusturursunuz. Proactive Change Notification 
programi hakkinda daha fazla bilgi almak ve ozel profil olusturmak 
icin http://h30046.www3. hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen 
adresini ziyaret edin. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice, HP'nin istemci tabanh bir hizmetidir. 
Profilinize bagh olarak, HP kisisellestirilmis uriin ipuclari, 
ozellik makaleleri ve/veya siirucii ve destek uyarilari/bildirimleri 
saglayacaktir. Subscriber's Choice Siirucii ve Destek 
Uyarilan/Bildirimleri, profilinizde kaydettiginiz bilgilerin gozden 
gefirilmek ve ahnmak icin uygun oldugunu bildiren e-posta 
gonderecektir. Subscriber's Choice hakkinda daha fazla bilgi 
almak ve ozel profil olusturmak icin, bu siteyi ziyaret edin: 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 
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Artik Kullanilmayan Cozumler 

Desktop Management Task Force (DMTF- Masaustu Yonetimi 
Isbirligi Grubu), Desktop Management Interface (DMI) standardim 
yaklasik on yil once tamtmistir. Common Information Model (CIM) 
gibi yeni standartlarm kabul gormesiyle, DMTF DMI'nin kullamm 
omriiniin sonunu baslatmistir. HP Client Management Solutions, 
HP Systems Insight Manager 'daki diger gelismeler ve Microsoft'un 
Windows Management Instrumentation (WMI) olarak bilinen CIM'yi 
uygulamasiyla, HP Insight Management Agent 1 Ocak 2004 
tarihinden sonra piyasaya sunulan yeni HP ticari masaustu, is 
istasyonu ve diziistii modellerinde artik saglanmamaktadir. 

Insight Management (IM) Agent asagidaki ozellikleri iceriyordu: 

■ DMI destegi, istemci sistemlerin Insight Manager 7 veya 
diger DMI uyumlu yonetim uygulamalarmdan yonetilmesini 
sagliyordu. 

■ Bir Web aracisi sistemin bir web tarayicisiyla hem yerel hem 
de uzaktan yonetilmesini sagliyordu. 

■ Durum uyanlan kullamciya yerel olarak veya merkezi bir 
konsola gonderilerek ulastinhyordu. 

Insight Manager, yerini HP Systems Insight Manager Software'e 
(HP SIM) birakmistir. HP SIM, WMI'yi istemci bilgilerini almak 
icin kullamr. HP Systems Insight Manager icin Altiris Connector 
mevcuttur ve HP Client Management Solutions'i HP SIM konsolu 
yoluyla etkinlestirir. 

HP Client Management Solutions'tan su an icin yerel uyan 
desteklenmemektedir, ancak durum uyanlan bir sistem yonetim 
konsoluna bildirilir. Microsoft WMI, Windows 2000 ve 
Windows XP'de standarttir. WMI, dogrudan Windows isletim 
sistemi iizerinden bir sistem yonetimi uygulamasma donamm 
envanteri ve uyan bilgileri saglar. 
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ROM Flash 

Bilgisayarm BIOS'u programlanabilir flash ROM (salt okunur 
bellek) icinde depolanmistir. Computer Setup (F10) Yardimci 
Programi'nda kurulum sifresi belirlerseniz, ROM'un yanlishkla 
guncellestirilmesini veya iizerine yazilmasmi onleyebilirsiniz. 
Bu islem, bilgisayarm cahsma butiinlugunu saglamak acismdan 
onemlidir. BIOS'u yiikseltmek isterseniz veya yiikseltmeniz 
gerekiyorsa, en son BIOS goriintulerini HP'nin 
http://www.hp.com/support/files adresindeki suriicii ve 
destek sayfasmdan yiikleyebilirsiniz. 

ADIKKAT: Maksimum ROM korumasi ign, kurulum sifresi belirlediginizden emin 
olun. Kurulum sifresi yetkisiz kisilerin ROM'u yukseltmesini onler. Sistem Yazihmi 
Yoneticisi, sistem yoneticisinin, bir veya birden fazla bilgisayara ayni anda 
Kurulum sifresi koymasma imkan saglar. Daha fazla bilgi icin, asagidaki siteyi 
ziyaret edin http://www.hp.com/go/ssm. 



Remote ROM Flash 

Remote ROM Flash, sistem yoneticisinin uzak HP bilgisayarlarmm 
BlOS'larmi dogrudan merkezi ag yonetim konsolundan giivenli 
sekilde guncellestirmesini saglar. Sistem yoneticisinin bu islemi 
uzaktan, birden fazla bilgisayar iizerinde yapabilmesine izin 
verilmesi, ag iizerindeki HP PC BIOS goriintiileri iizerinde daha 
biiyiik bir kontrol olanagi verir ve Rom goruntiilerinin birbirleriyle 
uyumlu olmasim saglar. Aynca iiretkenligi arttinp toplam iiriin 
maliyetini azaltrr. 



Remote ROM Flash'dan yararlanmak i^in bilgisayar acik olmah veya 
Remote Wakeup ile acilmis olmahdir. 



Remote ROM Flash hakkmda daha fazla bilgi almak icin, 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html adresindeki 
HP Client Manager Software veya System Software Manager 
boliimlerine bakm. 
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HPQ Flash 

HPQFlash yardimci programi, Windows isletim sisteminden tek tek 
bilgisayarlarda sistem BlOS'unu giincellestirmek veya geri yiiklemek 
icin kullamhr. 

HPQFlash hakkmda ayrmtili bilgi icin 
http://www.hp.com/support/files adresini ziyaret edin 
ve istendiginde bilgisayar model numarasmi girin. 

Onyukleme Engelleme Acil Durum Kurtarma Modu 

Onyukleme Engelleme Acil Durum Kurtarma Modu, pek 
rastlanmasa da bir PvPM giincellestirme anzasi durumunda sistemin 
kurtanlmasma olanak verir. Ornegin BIOS yiikseltilirken elektrik 
kesilmesi durumunda, ROM giincellestirmesi tamamlanamayacaktir. 
Bu durumda sistem BIOS'u kullamlamaz duruma gelecektir. 
Onyukleme Engelleme, ROM'un yiiklemeye karsi korumali kismi 
olup, sistem acildigmda sistem BlOS'unun gecerli olup olmadigmi 
kontrol eden bir kod icerir. 

■ Sistem BIOS goriintiisii gecerliyse, sistem normal olarak acihr. 

■ Sistem BIOS goriintiisii gecerli degilse, saglam bir Onyukleme 
Engelleme BIOS'u, BlOSgoriintiilerinin 

□ bulundugu fikanlabilir bir ortami aramak icin yeterli destek 
verir. Uygun bir BIOS goriintii dosyasi bulunursa, ROM 
otomatik olarak giincellestirilir. 

□ sistemi, sistem BIOS'u yiikseltme yardimci programlarmi 
otomatik olarak 5agiran, onyiiklenebilen fikanlabilir 
ortamdan baslatm. 

Ge^ersiz bir sistem BIOS goriintiisu algilandigmda, sistemin gii? 
LED'i, her biri bir saniye olmak iizere 8 defa kirmizi renkte yanar. 
Hoparlor aym anda 8 defa bip sesi cikanr. Sistem ROM'unun video 
secenegi ROM goriintiisiinii iceren boliimii bozuk degilse, ekranda 
"Boot Block Emergency Recovery Mode" yazisi goriintiilenir. 
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Boot Block Emergency Recovery moduna girdikten sonra sistemi 
diizeltmek icin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1. Giiciikapatm. 

2. Kok dizininde istediginiz BIOS goriintii dosyasmi iceren disketi, 
CD'yi veya USB flash aygitini takm. Not: Ortam FAT 12, 

FAT 16 veya FAT32 dosya sistemi kullamlarak bicimlendirilmis 
olmalidir. 

3. Bilgisayan acm. 

Uygun bir BIOS goriintii dosyasi bulunmazsa, saglam Boot 
Block BIOS sistemi onyiiklenebilir bir aygittan baslatmayi 
deneyecektir. Onyiiklenebilir bir aygit bulunamazsa, BIOS 
goriintii dosyasmi veya BIOS yiikseltme yardimci programmi 
iceren ortami takmamz istenecektir. 

Sistem ROM'u basarryla yeniden programlarsa, sistem otomatik 
olarak kapatilacaktir. 

4. BIOS'u yiikseltmek icin kullamlan cikanlabilir ortami cikarm. 

5. Bilgisayan yeniden baslatmak icin giicii acm. 

Kurulumu Kopyalama 

Asagidaki prosediirler yoneticiye bir kurulum yapilandirmasim ayni 
modeldeki baska bilgisayarlara kolayca kopyalama olanagi verir. 
Boylece birden 90k bilgisayar hizla ve tutarh sekilde 
yapilandinlabilir. 



Her iki prosediir de bir disket suriiciisii veya HP Drive Key gibi 
desteklenen bir USB flash ortam aygiti gerektirir. 



Tek Bilgisayara Kopyalama 

ADIKKAT: Kurulum yapilandirmasi modele ozeldir. Kaynak ve hedef 
bilgisayarlar ayni model degilse dosya sisteminin bozulabilir. Ornegin, 
birdc7xxx bilgisayardan dx7xxx bilgisayara kurulum yapilandirmasi 
kopyalamayin. 
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1. Kopyalanacak kurulum yapilandirmasmi secin. Bilgisayan 
kapatm. Windows icindeyseniz, sirayla Baslat > Bilgisayan 
Kapat > Bilgisayan Kapat seceneklerini tiklatin. 

2. USB flash ortam aygiti kullamyorsamz, simdi takm. 

3. Bilgisayan acm. 

4. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde FIO tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 



FIO tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek icin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde FIO tusuna basmamz gerekir. 



5. Disket kullamyorsamz, simdi takm. 

6. File (Dosya) > Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) > 
Save to Removable Media (Cikanlabilir Ortama Kaydet) 

seceneklerini tiklatin. Yapilandirma disketinizi veya USB flash 
ortam aygitimzi olusturmak icin ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

7. Yapilandinlacak bilgisayan kapatm ve yapilandirma disketinizi 
veya USB flash ortam aygitimzi takm. 

8. Yapilandinlacak bilgisayan acm. 

9. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde FIO tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 

10. File (Dosya) > Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) > 
Restore from Removable Media (Cikanlabilir Ortamdan 
Geri Yiikle) seceneklerini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

1 1 . Yapilandirma tamamlandigmda bilgisayan yeniden baslatm. 

Birden Cok Bilgisayara Kopyalama 

ADIKKAT: Kurulum yapilandirmasi modele ozeldir. Kaynak ve hedef 
bilgisayarlar ayni model degilse dosya sisteminin bozulabilir. Ornegin, 
birdc7xxx bilgisayardan dx7xxx bilgisayara kurulum yapilandirmasi 
kopyalamayin. 
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Bu yontemle yapilandirma disketi veya USB flash ortam aygitmi 
hazirlamak biraz daha uzun surer ancak yapilandirmayi hedef 
bilgisayarlara kopyalamak kesinlikle daha hizhdir. 



Bu prosediir icin veya onyiiklenebilir USB flash ortam aygiti 
olusturmak icin onyiiklenebilir disket gereklidir. Onyiiklenebilir 
disket olusturmak icin Windows XP kullamlamiyorsa, tek bilgisayara 
kopyalama yontemini kullanm (bkz: "Tek Bilgisayara Kopyalama", 
sayfa 15). 



1 . Onyiiklenebilir disket veya USB flash aygiti olusturun. 
Bkz: "Desteklenen USB flash Ortam Aygiti", sayfa 18 veya 
"Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygiti", sayfa 20. 

ADIKKAT: Her bilgisayar USB flash aygitindan onyuklenemeyebilir. 
Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programindaki varsayilan onyukleme sirasi 
USB aygitmi sabit surucuden onde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam 
aygitindan onyuklenebilir. Aksi takdirde, onyuklenebilen bir disket 
kullanilmalidir. 



2. Kopyalanacak kurulum yapilandirmasmi secin. Bilgisayan 
kapatm. Windows icindeyseniz, sirayla Baslat > Bilgisayan 
Kapat > Bilgisayan Kapat seceneklerini tiklatin. 

3. USB flash ortam aygiti kullamyorsamz, simdi takm. 

4. Bilgisayan acm. 

5. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekranim atlamak i9in Enter' a basm. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayan yeniden baslatmaniz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 



6. Disket kullamyorsamz, simdi takm. 

7. Fil (Dosya) > Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) > 
Save to Removable Media (Cikarilabilir Ortama Kaydet) 

seceneklerini tiklatm. Yapilandirma disketinizi veya USB flash 
ortam aygitimzi olusturmak icin ekrandaki yonergeleri uygulaym. 
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8. Kurulumu kopyalamak iizere BIOS yardimci programi 
(repset.exe) yiikleyin ve yapilandirma disketine veya USB flash 
ortam aygitma kopyalaym. Bu yardimci programi edinmek icin 
tap://welcome. hp.com/support/files adresini ziyaret edin ve 
bilgisayarm model numarasim girin. 

9. Yapilandirma disketinde veya USB flash ortam aygitmda 
asagidaki komutlan iceren bir autoexec.bat dosyasi olusturun: 

repset.exe 

10. Yapilandinlacak bilgisayan kapatm. Yapilandirma disketini veya 
USB flash ortam aygitmi takm ve bilgisayan acm. Yapilandirma 
yardimci programmi otomatik olarak cahsir. 

1 1 . Yapilandirma tamamlandigmda bilgisayan yeniden baslatm. 
Onyuklenebilir Aygit Olusturma 

Desteklenen USB flash Ortam Aygiti 

Desteklenen aygitlarda onyuklenebilir duruma getirme islemini 
basitlestirmek icin onceden yiiklenmis bir goriintii vardir. Turn HP 
veya Compaq flash aygitlarmda ve diger USB flash ortami 
aygitlarmm cogunda bu goriintii onceden yiikliidiir. Kullamlan USB 
flash ortam aygitmda bu goriintii yoksa, bu boliimde daha ileride 
verilen prosediirii kullamn (bkz: "Desteklenmeyen USB Flash Ortam 
Aygiti", sayfa 20). 

Onyuklenebilir USB flash aygiti olusturmak icin gerekenler: 

■ desteklenen USB flash ortam aygiti 

■ FDISK ve SYS programlanm iceren onyuklenebilir bir disket 
(SYS yoksa, FORMAT kullamlabilir ancak bu durumda USB 
flash ortam aygitmda bulunan turn dosyalar kaybedilecektir.) 

■ USB flash ortam aygitmdan onyuklenebilir bir bilgisayar 

ADIKKAT: Bazi eski bilgisayarlar USB flash ortam aygitmdan onyuklenemeyebilir. 
Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programindaki varsayilan onyukleme sirasi USB 
aygitmi sabit surucuden onde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam aygitmdan 
onyuklenebilir. Aksi halde, onyuklenebilen bir disket kullanilmalidir. 
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1. Bilgisayan kapatm. 

2. USB flash ortam aygitmi bilgisayarm USB baglanti 
noktalarmdan birine takm ve USB disket siiruciileri haric diger 
tiim USB depolama aygitlanm cikann. 

3. Disket siiriiciisiine FDISK.COM ve SYS.COM veya 
F0RMAT.COM iceren onyuklenebilir DOS disketini takm ve 
DOS disketine onyiiklemek iizere bilgisayan acm. 

4. A:\ komutundan FDISK yazip Enter tusuna basarak FDISK'i 
cahstirm. Istendiginde, Yes (Y) secenegini tiklatarak genis disk 
destegi saglayabilirsiniz. 

5. Sistemdeki siiruciileri goriintiilemek icin Seciminizi [5] girin. 
USB flash ortam aygiti, listelenen siiriiculerden birinin boyutuyla 
en yakm eslesen siiriicii olacaktir. Genellikle listedeki en son 
siiriicii olacaktir. Suruciiniin harfini not edin. 

USB flash ortam aygiti: 

ADIKKAT: USB flash ortam aygitiyla eslesen bir suructi yoksa, devam etmeyin. 
Veri kaybi olusabilir. USB baglanti noktalanni kontrol ederek baska depolama 
aygiti olup olmadigma bakm. Baska depolama aygiti varsa cikarm, bilgisayan 
yeniden baslatm ve 4. adimdan devam edin. Baska aygit yoksa sistem USB 
flash ortam aygitmi desteklemiyordur veya USB flash ortam aygiti anzahdir. 
USB flash ortam aygitmi onyuklenebilir hale getirmeye galismaym. 

6. Esc tusuna basarak FDISK'ten 91km ve A:\ komutuna geri doniin. 

7. Onyuklenebilir DOS disketinizde SYS.COM varsa 8. adima 
gidin. Aksi takdirde 9. adima gidin. 

8. A:\ komutunda, SYS x: yazm burada x, yukanda belirtilen siiriicii 
harfini temsil eder. 



ADIKKAT: USB flash ortam aygiti icin dogru suructi harfi girdiginizden 
emin olun. 



Sistem dosyalan aktanldiktan sonra SYS, A:\ komutuna geri 
donecektir. 13. adima gidin. 

9. USB flash ortam aygiti icinden saklamak istediginiz dosyalan 
baska bir siiriiciideki ge^ici bir dizine (ornegin, sistemin dahili 
sabit siiruciisiine) kopyalayin. 

10. A:\ komutunda, FORMAT /S X: yazm burada X, onceden 
belirtilen siiriicii harfini temsil eder. 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 



www.hp.com 



19 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 



ADIKKAT: USB flash ortam aygiti icin dogru surucu harfi girdiginizden 
emin olun. 



FORMAT bir veya birkac uyan goriintiileyecek ve her seferinde 
devam etmek isteyip istemediginizi soracaktir. Her seferinde Y 
girin. FORMAT, USB flash ortam aygitmi bicimlendirecek, 
sistem dosyalanm ekleyecek ve Birim Etiketi soracaktir. 

11. Etiket istemiyorsamz Enter tusuna basm veya isterseniz bir 
etiket girin. 

12. 9. adimda kaydettiginiz dosyalari USB flash ortam aygitimza 
geri kopyalaym. 

13. Disketi cikanp bilgisayan yeniden baslatm. Bilgisayar USB flash 
ortam aygitmi C suruciisii olarak yiikleyecektir. 

Varsayilan onyiikleme sirasi bir bilgisayardan digerine degisiklik 
gosterebilir ve Computer Setup (F10) Yardimci Programmda 
degistirilebilir. 

Windows 9x DOS suriimii kullandiysamz kisa siire Windows 
logo ekram gorebilirsiniz. Bu ekram istemiyorsamz, USB flash 
ortam aygiti kok dizinine sifir boyutunda LOGO. SYS adli bir 
dosya ekleyin. 



"Birden Cok Bilgisayara Kopyalama", sayfa 16 boliimiine doniin. 

Desteklenmeyen USB Flash Ortam Aygiti 

Onyiiklenebilir USB flash aygiti olusturmak ifin gerekenler: 

■ bir USB flash ortam aygiti 

■ FDISK ve SYS programlanm iceren onyiiklenebilir bir disket 
(SYS yoksa, FORMAT kullamlabilir, ancak bu durumda USB 
flash ortam aygitmda bulunan riim dosyalar kaybedilecektir.) 

■ USB flash ortam aygitmdan onyiiklenebilir bir bilgisayar. 

ADIKKAT: Bazi eski bilgisayarlar USB flash ortam aygitmdan onyijklenemeyebilir. 
Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programindaki varsayilan onyukleme sirasi USB 
aygitmi sabit surucuden onde listeliyorsa, bilgisayar USB flash ortam aygitmdan 
onyuklenebilir. Aksi takdirde, onytiklenebilen bir disket kullanilmalidir. 
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1 . Sistemde SCSI, ATA RAID veya SATA suruculeri takili PCI karti 
varsa bilgisayan kapatip giic kablosunu cikarm. 

DiKKAT: Giic kablosu CIKARTILMALDIR. 

2. Bilgisayan acip PCI katlarmi cikartm. 

3. USB flash ortam aygitim bilgisayarm USB baglanti 
noktalarmdan birine takm ve USB disket suruculeri haric 
diger tiim USB depolama aygitlanm cikarm. Bilgisayar 
kapagmi kapatin. 

4. Giic kablosunu takm ve bilgisayan acin. 

5. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde FIO tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 



FIO tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek icin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde FIO tusuna basmamz gerekir. 



6. PATA ve SATA denetleyicilerinin her ikisini de devre disi 
birakmak ifin Advanced (Gelismi§)> PCI Devices 
(PCI Aygitlari)'na gidin. SATA denetleyicini devre disi 
birakirken denetleyicinin atandigi IRQ'yu not aim. IRQ'yu daha 
sonra yeniden atamamz gerekecektir. Degisiklikleri onaylayarak 
Kurulumdan 91km. 

SATA IRQ: 

7. Disket siirucusiine FDISK.COM ve SYS.COM veya 
F0RMAT.COM iceren onyuklenebilir DOS disketini 
takm ve DOS disketine onyiiklemek iizere bilgisayan a^m. 

8. FDISK'i calistirm ve USB flash ortam aygitmdaki tiim boliimleri 
silin. Yeni bir boliim olusturun ve etkin olarak isaretleyin. Esc 
tusuna basarak FDISK'ten 91km. 

9. Sistem FDISK'ten ciktigmda otomatik olarak yeniden 
baslamryorsa, Ctrl+Alt+Del tuslarma basarak DOS 
disketini yeniden baslatm. 
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10. A:\ komut isteminde FORMAT C: /S yazm ve Enter tusuna 
basm. Bicimlendir, USB flash ortam aygmi bicimlendirecek, 
sistem dosyalanm ekleyecek ve Birim Etiketi soracaktir. 

11. Etiket istemiyorsamz Enter tusuna basm veya isterseniz bir 
etiket girin. 

12. Bilgisayan kapatip giic kablosunu cikarm. Bilgisayan acip 
onceden cikarttigmiz tiim PCI katlarmi yeniden takin. 
Bilgisayar kapagmi kapatm. 

13. Giic kablosunu takm, disketi cikartm ve bilgisayan acm. 

14. Bilgisayan actiktan hemen soma, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde FIO tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekranim atlamak icin Enter' a basm. 

15. Advanced (Gelismis) > PCI Devices (PCI Aygitlari)'na gidin 
ve 6. adimda devre disi birakilan PATA ve SATA denetleyicilerini 
yeniden etkinlestirin. SATA denetleyicisini ozgiin IRQ'suna 
takm. 

16. Degisiklikleri kaydedip 91km. Bilgisayar USB flash ortam 
aygitmi C siiriicusu olarak yiikleyecekti. 



Varsayilan onyiikleme sirasi bir bilgisayardan digerine degisiklik 
gosterebilir ve Computer Setup (F10) Yardimci Programmda 
degistirilebilir. Yonergeler ifin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Computer Setup Kilavuzu'na. bakm. 

Windows 9x DOS siiriimii kullandiysamz kisa siire Windows logo 
ekram gorebilirsiniz. Bu ekram istemiyorsamz, USB flash ortam 
aygiti kok dizinine sifir boyutunda LOGO. SYS adh bir dosya 
ekleyin. 



"Birden Cok Bilgisayara Kopyalama", sayfa 16 boliimiine doniin. 
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Cift Durumlu Guc Dugmesi 

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 
etkinlestirildiginde guc dugmesi, acma/kapama dugmesi veya 
bekleme dugmesi islevini yerine getirebilir. Bekleme ozelligi 
bilgisayan tamamen kapatmaz, ancak diisiik giic diizeyinde bekleme 
durumuna girmesini saglar. Boylece uygulamalan kapatmadan hizla 
bilgisayarmizi kapatabilir ve veri kaybetmeden calisir duruma 
donebilirsiniz. 

Giic diigmesinin yapilandirmasmi degistirmek icin, asagidaki 
adimlan tamamlaym: 

1 . Baslat diigmesini sol tiklattiktan sonra Denetim Masasi > 
Giic Secenekleri'ni secin. 

2. Giic Secenekleri Ozellikleri'nde Gelismis sekmesini secin. 

3. Giic Dugmesi bolumiinde, Bekleme secenegini belirleyin. 

Giic diigmesini bekleme dugmesi olarak yapilandirdiktan sonra guc 
diigmesine basip sistemi 90k diisiik guc (bekleme) durumuna getirin. 
Sistemi bekleme durumundan cikanp hizla tarn guc durumuna 
getirmek icin tekrar diigmeye basm. Sistemi tamamen kapatmak icin, 
giic diigmesini dort saniye basili tutun. 

ADIKKAT: Sistemin yanit vermemesi di?i ndaki durumlarda, guc diigmesini 
bilgisayan kapatmak ign kullanmayin; bilgisayan isletim sistemi disindan 
kapatmak, sabit surijcude hasara veya veri kaybma yol agabilir. 
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World Wide Web Sitesi 

HP miihendisleri, HP ve diger iiriin saglayicilari tarafmdan 
gelistirilmis yazihmlan ozenle smayip hatalanm ayiklar ve HP kisisel 
bilgisayarlannin en yiiksek performans, uyumluluk ve giivenilirlik 
diizeyini garantilemek icin isletim sistemine ozel destek yazihmlan 
gelistirir. 

Yeni veya gozden gecirilmis isletim sistemlerine gecis yapildigmda, 
soz konusu isletim sistemi icin tasarlanmis destek yazihmmm 
uygulanmasi onemlidir . Bilgisayarda bulunan suriimden farkh 
bir Microsoft Windows suriimii kullanmayi planhyorsaniz, tiim 
ozelliklerin desteklendiginden ve dogru ^alistigmdan emin olmak 
icin, gerekli aygit suriiculerini ve yardimci programlarmi 
yiiklemelisiniz. 

HP, en son destek yazilimlarmi bulma, erisme, degerlendirme 
ve yiikleme islemlerini kolaylastirmistir. Yazilimi 
http://www.hp.com/support adresinden yiikleyebilirsiniz. 

Web sitesi, Microsoft Windows isletim sisteminin son surumunii 
HP bilgisayarda calistirmak ifin gereken en yeni aygit suriiculerini, 
yardimci programlan ve giincellestirilebilir ROM goriintiilerini iferir. 

Yapi Taslan ve is Ortaklan 

HP yonetim coziimleri diger sistem yonetimi uygulamalanyla 
biitiinlesir ve asagidaki gibi endiistri standartlanna dayamr: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM) 

■ Windows Management Interface (WMI) 

■ Wake on LAN (Yerel Agi Etkinlestirme) Teknolojisi 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Onyiikleme Oncesi Yiiriitme (PXE) destegi 
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Varhk izleme ve Guvenlik 

Bilgisayanmzla butiinlestirilen varhk izleme ozellikleri, HP Systems 
Insight Manager, HP Client Manager ve diger sistem yonetim 
uygulamalan kullamlarak yonetilebilen onemli varlik izleme verileri 
saglar. Varlik izleme ozellikleri ve bu iirunler arasmdaki kesintisiz ve 
otomatik biitunlestirme, ortama en uygun yonetim aracmi secmenize 
ve yatrrimi varolan araclara yapmamza olanak tamr. 

HP aynca, bilgisayarm degerli bilesenlerine ve bilgilerine erisimi 
denetleyen ge§itli coziimler sunar. HP Embedded Security for 
ProtectTools kuruluysa, verilere yetkisiz erisimi engeller ve sistem 
butunliigunii destekleyip sisteme erismeye cahsan iiciincu taraflarm 
kimligini dogrular. (Daha fazla bilgi icin www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guided bakm.) Bazi modellerde 
bulunan HP Embedded Security for ProtectTools, Akilli Kapak 
Algilayici ve Akilli Kapak Kilidi gibi guvenlik ozellikleri, kisisel 
bilgisayarm ic bilesenlerine yetkisiz erisimi engellemeye yardimci 
olur. Paralel, seri veya USB baglanti noktalarmi veya cikartilabilir 
ortam onyiiklemesi becerisini devre disi birakarak, degerli verilerinizi 
koruyabilirsiniz. Bellek Degisimi ve Akilli Kapak Kilidi Algilayicisi 
alarmlan, bilgisayarm if bilesenlerinin "kurcalandigi" bildirimini 
otomatik olarak sistem yonetim uygulamalan iiriinlerine iletebilir. 



HP Embedded Security for ProtectTools, Akilli Kapak Kilidi 
Algilayicisi ve Akilli Kapak Kilidi, bazi sistemlerde secenek 
olarak sunulmaktadir. 



HP bilgisayarmda guvenlik ayarlanm yonetmek ifin asagidaki 
yardimci programlan kullamn: 

■ Yerel olarak, Yardimci Programlanm kullanarak. Computer Setup 
Yardimci Programlanm kullanma hakkmda daha fazla bilgi ve 
yonergeler ifin, bilgisayanmzla birlikte gelen Documentation 
and Diagnostics CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci 
Program Kilavuzu'na bakin. 

■ Uzaktan, HP Client Manager Software veya System Software 
Manager' 1 kullanarak. Bu yazihm, basit bir komut satin yardimci 
programi kullamlarak guvenlik ayarlarmm giivenli ve tutarli 
sekilde dagitilmasma ve denetlenmesine olanak verir. 
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A§agidaki tablo ve boliimler, Computer Setup (F 1 0) Yardimci 
Programlan araciligiyla bilgisayarm giivenlik ozelliklerini yerel 
olarak yonetmeyle ilgilidir. 



Giivenlik Ozelliklerine Genel Bakis 

Secenek Aciklama 

Setup Password Kur (yonetici) sifresi ayarlamaniza ve etkinlestirmenize olanak 

(Kurulum Sifresi) saglar. 

(|^ Kur ?if resi ayarlanirsa, Computer Setup segeneklerini 

degistirmeniz gerekir, ROM'u secin ve Windows'ta belirli 
tak ve kullan ayarlannda degisiklik yapm. 

Daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu' 'na bakm. 



Power-On Password Acilis sifresi ayarlamaniza ve etkinlestirmenize olanak saglar. 

(Acilis Sifresi) Da h a f az | a bilgi \c in Documentation and Diagnostics 

CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu' 'na bakm. 

Password Options Sistem kapatilmadan onyukleme yapildigmda 

(Sifre Se^enekleri) (CTRL+ALT+DEL) sifre gerekip gerekmedigini belirleme 

(Bu secim, yalnizca bir acilis olanagi verir. 

sifresi ayarlanmissa Daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics 

goruntulenir.) CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci Program 

Kilavuzu' na bakm. 

Pre-Boot Authorization Acilis Sifresi yerine kullanilacak Akilli Karti etkinlestirmenize 

(Onyukleme Oncesi veya devre disi birakmamza olanak saglar. 

Yetkilendirme) 

(j?*^ Computer Setup hakkinda daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki 
Computer Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu' na bakm. 

Giivenlik ozellikleri destegi ozel bilgisayar yapilandirmasma gore degisebilir. 
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Guvenlik Ozelliklerine Genel Bakis (Devami) 

Secenek Aciklama 

Smart Cover (Akilh Kapak) Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Cover Lock (Kapak Kilidi) ozelligini etkinlestirme veya 
devre disi birakma. 

• Cover Removal Sensor (Kapak Cikartma Algilayicisi) 
ozelligini etkinlestirme veya devre disi birakma. 

Notify User (Kullaniciya Bildir) ozelligi kullaniciya, 
algilayicinin kapagin cikanldigim algiladigini bildirir. 
Setup Password (Kurulum Sifresi) ozelligi, algilayici kapagin 
cikartildigini algiladiginda bilgisayari onyuklemek uzere 
kurulum $ifresinin girilmesi gerektigini bildirir. 

Bu ozellik yalnizca bazi modellerde desteklenir. Daha 
fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki 
Computer Setup (F10) Yardima Program Kilavuzu'na bakm. 



Embedded Security 


Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 


(Katistirilmis Guvenlik) 


• Katistirilmis Guvenlik aygitmi etkinlestirme/devre disi 




birakma. 




• Aygiti Fabrika Ayarlarma sifirlama. 




Bu ozellik yalnizca bazi modellerde desteklenir. Daha fazla 




bilgi icin www.hp.com adresindeki HP ProtectTools Security 




Manager Guide'a bakm. 



Device Security Seri baglanti noktalarmi, paralel baglanti noktasmi, on USB 

(Aygit Guvenligi) baglanti noktalarmi, ag denetleyicilerini (bazi modellerde), 

Multibay aygitlar (bazi modellerde) ve SCSI denetleyicilerini 
(bazi modellerde) etkinlestirir veya devre disi birakir. 



Computer Setup hakkinda daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki 
Computer Setup (F10) Yardima Program Kilavuzu' na bakm. 

Guvenlik ozellikleri destegi ozel bilgisayar yapilandirmasma gore degisebilir. 
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Guvenlik Ozelliklerine Genel Bakis (Devami) 



Secenek 



Aciklama 



Network Service Boot (Ag 
Hizmeti Onyukleme) 



Bilgisayarm ag sunucusuna yuklenmis bir isletim sisteminden 
onyukleme yapma yetenegini etkinlestirir veya devre disi 
birakir. (Ozellik yalnizca NIC modellerinde kullamlabilir, 
ag denetleyicisi PCI veri yolunda bulunmali veya sistem 
kartmda yerlesik olmalidir.) 



System IDs (Sistem Kimlikleri) 



Surucu Kilidi (bazi 
modellerde) 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Mai etiketi (18-bayt tanitici) ve sahiplik etiketi (POST 
sirasmda goruntulenen 80-bayt tanitici). 

Daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardima Program 
Kilavuzu 'na bakm. 

• C erceve ser ' numarasi veya Evrensel Benzersiz Tanitici 
(UUID) numarasi. UUID yalnizca, gecerli cerceve seri 
numarasi gecersizse guncellenebilir. (Bu tanitim 
numaralari normal olarak fabrikada ayarlanir ve 
sistemi benzersiz sekilde tanimlamak icin kullanilir.) 

Sistem taniticisi ayari icin klavye dili ayari (ornegin Ingilizce 
veya Almanca). 

ATA sabit disk suruculeri icin ana sifre veya kullanici sifresi 
atanmasmi veya bunlarm degistirilmesini saglar. Bu ozellik 
etkinlestirildiginde, kullanicidan POST islemi sirasmda Surucu 
Kilidi sifrelerinden birini girmesi istenir. Bu sifrelerden hicbiri 
dogru olarak girilemezse, bilgisayari kapatip acarak bir 
onyukleme dizisi saglanirken bu sifrelerden biri dogru olarak 
girilene kadar sabit disk surucusune erisilemez. 

Bu segenek, yalnizca sisteme ATA Security komut 
grubunu destekleyen en az bir ATA surucu bagh 
oldugunda goruntulenir. 

Daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci Program 
Kilavuzu 'na bakm. 



<£^ Computer Setup hakkmda daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki 
Computer Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu' na bakm. 

Guvenlik ozellikleri destegi ozel bilgisayar yapilandirmasma gore degisebilir. 
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Parol a Guvenligi 

Acihs §ifresi, her acihsta veya yeniden baslatmada uygulama ve 
veriye erisim icin sifre girilmesini isteyerek bilgisayarm yetkisiz 
kullammmi onler. Kurulum parolasi, Bilgisayar Kur'a yetkisiz 
erisimi onler ve aynca acihs parolasmm yerine de kullanilabilir Bu 
yiizden, acilis sifresi soruldugunda acihs sifresi yerine kurulum sifresi 
yazildigmda da bilgisayara erisime izin verilir. 

Sistem yoneticisinin acihs sifresini bilmesine gerek kalmadan (sifre 
koyulmus olsa bile) bakim yapmak icin ag ifindeki rum sistemlere 
girebilmesini saglamak amaciyla ag kurma sifresi koyulabilir. 

Computer Setup Programini Kullanarak Kurulum 
Parolasi Koymak 

Sistemde katistinlmis giivenlik aygiti varsa, www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guide's, bakm. Bilgisayar 
kurulurken bir kurulum sifresi belirlemek (Computer Setup (F10) 
yardimci programi kullamlarak), sifre girilmeden bilgisayarm tekrar 
yapilandinlmasim 6nler. 

1. Bilgisayan a9m veya yeniden baslatm. Windows'ta 
bulunuyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatin. 

2. Bilgisayan a5tiktan hemen soma, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak i5in Enter' a basm. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 



3. ilk once Security (Giivenlik), ardmdan Setup Password 

(Kurulum Sifresi) adimlanm secip ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4. Cikmadan once File > Save Changes and Exit (Dosya - 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik) se^enegini tiklatm. 
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Computer Setup'i Kullanarak Acilis Parolasi Belirleme 

Computer Setup programim kullanarak bir a^ili^ sifresi belirlemek, 
bilgisayar acildigmda bilgisayara sifre girmeden erisilmesini onler. 
Acilis parolasi belirlendiginde Computer Setup programi Security 
meniisii altmda Password Options '1 (Parola Secenekleri) sunar. Sifre 
secenekleri arasmda, Password Prompt on Warm Boot (Kapatmadan 
Yiiklemede Sifre istemi) secenegi de bulunur. Password Prompt on 
Warm Boot etkinlestirildiginde, bilgisayarm her yeniden 
baslatilmasmda parola girilmesi gerekir. 

1. Bilgisayan acm veya yeniden baslatm. Windows'ta 
bulunuyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatm. 

2. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 

Fl 0 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 



3. ilk once Security (Giivenlik), ardmdan Power-On Password 

(A91I1S Sifresi) adimlanm sefip ekrandaki yc3nergeleri izleyin. 

4. Crkniadan once File > Save Changes and Exit (Dosya - 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik) secenegini tiklatm. 

Acilis Sifresi Girmek 

A91I1S sifresi girmek ifin asagidaki adimlan tamamlaym: 

1. Bilgisayan acm veya yeniden baslatm. Windows'ta 
bulunuyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatin. 

2. Ekranda anahtar simgesi belirdiginde, gecerli sifreyi yazm 
ve Enter tusuna basm. 

Dikkatli yazm; giivenlik nedenleriyle, yazdigmiz karakterler ekranda 
goriintiilenmez. 



Yanlis sifre girerseniz, kink bir anahtar simgesi goriintiilenir. 
Yeniden deneyin. U9 basansiz denemeden sonra devam etmeden 
once bilgisayarmizi kapatip tekrar acmamz gerekir. 
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Kurulum Sifresi Girme 

Sistemde katistinlmis giivenlik aygiti varsa, www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guide's, bakm. 

Bilgisayara bir kurulum sifresi koyulmussa, Computer Setup 
programim her calistirdigmizda girmeniz istenecektir. 

1 . Bilgisayan acm veya yeniden baslatm. Windows kullamyorsamz, 
sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > Yeniden Baslat 
seceneklerini tiklatin. 

2. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramni atlamak icin Enter' a basm. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 



3. Ekranda anahtar simgesi belirdiginde, kurulum sifresini yazm 
ve Enter tusuna basin. 



Dikkatli yazin; giivenlik nedenleriyle, yazdigmiz karakterler ekranda 
goriintiilenmez. 



Yanlis sifre girerseniz, kink bir anahtar simgesi goriintiilenir. 
Yeniden deneyin. Uf basansiz denemeden sonra devam etmeden 
once bilgisayanmzi kapatip tekrar acmamz gerekir. 
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Acihs veya Kurulum Sifresini Degistirme 

Sistemde katistinlmis giivenlik aygiti varsa, www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guide's, bakm. 

1. Bilgisayanmzi acm veya yeniden baslatm. Windows 'ta 
bulunuyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayari Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatin. 

2. Acihs sifresini degistirmek icin 3. adima gidin 

Kurulum sifresini degistirmek icin, bilgisayari actiktan hemen 
sonra, monitor lsigi yesile dondiigiinde F10 tusuna basarak 
Computer Setup uygulamasma girin. Gerekiyorsa, baslik 
ekramm atlamak icin Enter'a basm. 

Fl 0 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayari yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 

3. Anahtar simgesi goruntulendiginde, asagidaki gibi, geferli sifre, 
bolii (/) veya baska bir ayinci karakter, yeni sifre, tekrar bolii (/) 
veya baska bir ayinci karakter ve tekrar yeni sifreyi girin: 
gecerli sifre/yeni sifre/yeni sifre 

Dikkatli yazin; giivenlik nedenleriyle, yazdigmiz karakterler ekranda 
goruntiilenmez. 

4. Enter tusuna basm. 

Yeni parola bilgisayanmzi bir sonraki acisimzda devreye girer. 

Alternatif ayinci karakterler hakkmda bilgi i?in "Ulusal Klavye 
Ayrrici Karakterleri", sayfa 34 boliimiine basvurun. A91I1S parolasi ve 
kurulum parolasi Computer Setup programmm Giivenlik secenekleri 
kullamlarak da degistirilebilir. 
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Acihs veya Kurulum Parolasini iptal Etmek 

Sistemde katistinlmis giivenlik aygiti varsa, www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guide's, bakm. 

1. Bilgisayanmzi acin veya yeniden baslatm. Windows 'ta 
bulunuyorsamz, sirayla Baslat > Bilgisayari Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatin. 

2. Acihs sifresini silmek icin 3. adima gidin 

Kurulum sifresini silmek icin, bilgisayari actiktan hemen sonra, 
monitor lsigi yesile dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer 
Setup uygulamasma girin. Gerekiyorsa, bashk ekramm atlamak 
icin Enter'a basin. 

Fl 0 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayari yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 

3. Anahtar simgesi goruntiilendiginde, asagidaki gibi ge9erli 
sifreyi ve bolii (/) veya baska bir ayinci karakteri girin: 
gecerli $ifre/ 

4. Enter tusuna basm. 

Alternatif ayinci karakterler hakkmda bilgi ifin "Ulusal Klavye 
Aymci Karakterleri" boliimiine basvurun. A91I1S parolasi ve kurulum 
parolasi Computer Setup programmm Giivenlik se?enekleri 
kullamlarak da degistirilebilir. 
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Ulusal Klavye Ayinci Karakterleri 

Her klavye iilkeye ozel ihtiyaclara gore tasarlanmistir. §ifreyi 
degistirmek veya iptal etmek icin kullandigmiz sozdizimi ve tuslar 
bilgisayanmzla beraber gelen klavyeye gore degisir. 

Ulusal Klavye Ayinci Karakterleri 



Almanya 




Fransa Kanada 


e 


Norve<; 


Amerika 


/ 


Ingiltere 


/ 


Polonya 


Arap 


/ 


Ispanya 




Portekiz 


Belcika 




Israil 




Rus / 


BHCSY* 




lsve<;/ 
Finlandiya 


/ 


Slovak 


Brezilya 


/ 


lsvic;re 




Tai / 


Cek 




Italya 




Tayvan / 


Cin 


/ 


Japonya 


/ 


Turkiye 


Danimarka 




Kore 


/ 


Yunan 


Fransa 


! 


Latin Amerika 




Yunanistan 



* Bosna-Hersek, Hirvatistan, Slovenya ve Yugoslavya icin 

Parolalan Silme 

§ifreyi unutursamz, bilgisayanmza eri§emezsiniz. §ifreleri silme 
yonergeleri iqin Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun 
Giderme Kilavuzu' 'na basvurun. 

Sistemde katistinlmis giivenlik aygiti varsa, www.hp.com adresindeki 
HP ProtectTools Security Manager Guide' & bakm. 
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Surucu Kilidi 

Siiriicii Kilidi, ATA sabit suriiciilerindeki verilere yetkisiz erisimi 
onleyen ve sektorde standart olan bir giivenlik ozelligidir. Surucu 
Kilidi, Computer Setup'm uzantisi olarak uygulanmistir. Yalmzca 
ATA Security komut grubunu destekleyen sabit siiriiciiler 
algilandigmda kullamlabilir. Surucu Kilidi, veri giivenligine 90k 
biiyiik onem veren HP miisterileri icin tasarlanmistir. Boyle 
kullamcilar icin sabit disk surucusiiniin maliyeti ve icinde saklanan 
verilerin kaybedilmesi, diskin icerigine yetkisiz erisimin neden 
olabilecegi zararla karsilastinldigmda onemsiz kalir. HP'nin 
uyguladigi Surucu Kilidi, bu diizeyde bir giivenlikle, unutulan bir 
sifreyi saglama gereksinimi arasmda bir denge kurmak icin, iki sifreli 
bir giivenlik semasi kullamr. Parolalardan birinin sistem yoneticisi 
tarafmdan ayarlanmasi, digerinin de son kullanici tarafmdan 
belirlenip kullanilmasi dusunulmiistiir. Iki sifre de kaybedilirse, 
suriiciiniin kilidini acmak igin herhangi bir "arka kapi" yoktur. Bu 
nedenle Surucu Kilidi'ni kullanmanm en giivenli yolu, sabit 
suriiciideki verileri kurumsal bilgi sistemine kopyalamak ve diizenli 
olarak yedeklemektir. Iki Surucu Kilidi parolasmm de kaybedilmesi 
durumunda sabit surucu kullamlamaz hale gelir. Onceden tammlanan 
miisteri profiline uymayan kullamcilar icin bu durum, kabul edilemez 
bir risk olabilir. Miisteri profiline uyan kullamcilar ifinse sabit 
siiriiciide saklanan verinin yapisma bagli olarak goze almabilir 
bir risktir. 

Surucu Kilidini Kullanma 

Siiriicii Kilidi sefenegi, Computer Setup programmda Giivenlik 
meniisiiniin altmda bulunur. Kullamciya ana parolayi belirleme veya 
Surucu Kilidi'ni etkinlestirme secenekleri sunulur. Surucu Kilidi'ni 
etkinlestirmek icin bir kullanici sifresinin verilmesi gerekir. Surucu 
Kilidi'nin ilk yapilandirmasi genellikle bir sistem yoneticisi 
tarafmdan gerceklestirildiginden, bu islemden once bir ana parola 
belirlenmesi gerekir. HP, Surucu Kilidi'ni etkinlestirmeyi planlayan 
veya planlamayan sistem yoneticilerine, bir ana sifre belirlemelerini 
onerir. Boylece sistem yoneticisi disk kilitlenirse Surucu Kilidi 
ayarlanm degistirme olanagma sahip olur. Ana parola belirlendikten 
sonra sistem yoneticisi Surucu Kilidi'ni etkinlestirebilir veya devre 
disi birakabilir. 
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Kilitlenmis bir sabit siiriicii varsa POST aygitm kilidini acmak icin 
parola sorar. Acilis parolasi ayarlandiysa ve aygitm kullanici 
parolasiyla eslesiyorsa, POST kullamcidan parolayi yeniden 
girmesini istemeyecektir. Aksi durumda kullamcidan Siiriicu Kilidi 
parolasim girmesi istenir. Ana parola veya kullanici parolasmdan biri 
kullamlabilir. Kullamcilar sifreyi iki denemede dogru olarak 
girmelidir. Iki kere yanlis sifre girilirse POST isleme devam eder, 
ancak siiriicii erisilemez durumda kahr. 

Surucu Kilidi Uygulamalan 

Siiriicii Kilidi giivenlik ozelliginin en yararli kullanimi sirket 
ortammdadir. Bu ortamlarda sistem yoneticisi, baska islerin yam sira 
DriveLock ana sifresini belirlemenin de dahil oldugu sabit siiriicii 
yapilandirmasmdan sorumlu olacaktir. Kullamcmm kullanici 
parolasim unuttugu veya cihazm baska bir calisana gectigi 
durumlarda, kullanici parolasim sifirlamak ve sabit siiriiciiye 
yeniden erisim saglamak icin ana parola kullamlabilir. 

HP, Siiriicu Kilidi'ni etkinlestiren kurumsal sistem yoneticilerine ana 
sifreleri belirlemek ve saklamak icin sirket capmda bir politika 
olusturmalanm onerir. Bu, bir cahsamn isten aynlmadan once bilerek 
veya bilmeyerek Siiriicii Kilidi parolalarmm ikisini de ayarlamasi gibi 
durumlan engellemek icin yapilmalidir. Boyle bir durumda sabit 
siiriicii kullamlamaz hale gelir ve degistirilmesi gerekir. Benzer 
sekilde ana sifre belirlenmezse sistem yoneticileri kendilerini sabit 
siiriiciiye ulasamaz durumda bulabilir ve olagan yetkisiz yazilim 
denetimiyle diger varlik denetimi islevlerini ger^eklestiremez ve 
destek saglayamazlar. 

HP, giivenlik gereksinimleri bu kadar yiiksek olmayan kullamcilara, 
Siiriicii Kilidi'ni etkinlestirmelerini onermez. Bu kategorideki 
kullamcilar arasmda kisisel kullamcilar veya degerli verileri diizenli 
olarak sabit siiriiciilerinde saklamayan kullamcilar yer alir. Bu 
kullamcilar ifin iki parolayi de unutmaktan kaynaklanan olasi bir 
sabit siiriicii kaybi, Siiriicii Kilidi'nin korudugu verinin degerinden 
90k daha biiyiiktiir. Computer Setup ve Siiriicii Kilidi'ne erisim, 
Kurulum parolasi araciligiyla simrlanabilir. Sistem yoneticileri, 
bir Kurulum sifresi belirleyip bunu son kullamcilara vermeyerek 
kullamcilann Siiriicii Kilidi'ni etkinlestirmesini onleyebilirler. 
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Akilh Kapak Algilayicisi 

Bazi modellerde bulunan Kapak Cikartma Algilayicisi, donamm ve 
yazilim teknolojilerinin bir birlesimi olup, bilgisayar kapagi veya yan 
paneli crkartildigmda sizi uyanr. Asagidaki tabloda aciklandigi gibi, 
tic koruma diizeyi bulunur: 



Akilh Kapak Algilayicisi Koruma Diizeyleri 


Duzey 


Ayar 


Aciklama 


Duzey 0 


Devre disi 


Akilh Kapak Algilayicisi devre disi (varsayilan). 


Duzey 1 


Kullamaya bildir 


Bilgisayar tekrar calistirildiginda, ekranda 
kapagm ya da yan panelin cikarildigmi belirten 
bir mesaj goruntulenir. 


Duzey 2 


Setup Password 
(Kurulum Sifresi) 


Bilgisayar tekrar calistirildiginda, ekranda 
kapagm ya da yan panelin cikarildigmi belirten 
bir mesaj goruntulenir. Devam etmek icin kurma 
parolanizi girmelisiniz. 


Bu ayarlar Computer Setup kullanilarak degistirilebilir. Computer Setup hakkinda daha fazia 
bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki Computer Setup (F10) Yard/ma Program 
Kilavuzu' na bakm. 



Akilh Kapak Algilayicisinin Koruma Duzeyini Ayarlama 

Akilh Kapak Algilayicisinin koruma duzeyini ayarlamak icin 
a§agidaki adimlan tamamlaym: 

1. Bilgisayan a?in veya yeniden ba§latm. Windows'ta 
bulunuyorsaniz, sirayla Ba^lat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat sefeneklerini tiklatin. 

2. Bilgisayan a^tiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek igin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 
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3. Sirasiyla Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor 

(Giivenlik - Akilli Kapak - Kapak Cikartma Algilayicisi) 
seceneklerini belirleyin. 

4. Cikmadan once File > Save Changes and Exit (Dosya - 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik) secenegini tiklatm. 

Akilli Kapak Kilidi 

Akilli Kapak Kilidi, bazi HP bilgisayarlarda bulunan ve yazilim 
tarafmdan denetlenen bir kapak kilididir. Bu kilit, yetkisiz kisilerin 
bilgisayarm dahili bilesenlerine erisimini engeller. Akilli Kapak 
Kilidi olan bilgisayarlar kilitlenmemis olarak teslim edilirler. 

ADIKKAT: En yijksek duzeyde kapak kilidi guvenligi icin, bir kurulum ^ifresi 
koydugunuzdan emin olun. Kurulum sifresi yetkisiz kisilerin Computer Setup 
yardimci programma erisimini engeller. 



Akilli Kapak Kilidi, bazi sistemlerde bir secenek olarak sunulmaktadir. 



Akilli Kapak Kilidini Kilitleme 

Akilli Kapak Kilidini etkinlestirmek ve kilitlemek icin asagidaki 
adimlan tamamlaym. 

1. Bilgisayan acm veya yeniden ba§latm. Windows'ta 
bulunuyorsaniz, sirayla Baslat > Bilgisayan Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatm. 

2. Bilgisayan actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde F10 tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 



F10 tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek ifin bilgisayan yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde F10 tusuna basmamz gerekir. 



3. Sirasiyla Security > Smart Cover > Cover Lock > Lock 

(Giivenlik - Akilli Kapak - Kapak Kilidi - Kilitle) seceneklerini 
belirleyin. 

4. Cikmadan once File > Save Changes and Exit (Dosya - 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik) secenegini tiklatm. 
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Akilh Kapak Kilidini Aetna 

1. Bilgisayarmizi acm veya yeniden baslatm. Windows 'ta 
bulunuyorsaniz, sirayla Baslat > Bilgisayari Kapat > 
Yeniden Baslat seceneklerini tiklatm. 

2. Bilgisayari actiktan hemen sonra, monitor lsigi yesile 
dondiigiinde FIO tusuna basarak Computer Setup uygulamasma 
girin. Gerekiyorsa, baslik ekramm atlamak icin Enter' a basm. 



FIO tusuna uygun zamanda basmazsamz, yardimci programa 
erismek icin bilgisayari yeniden baslatmamz ve monitor lsigi 
yesile dondiigiinde FIO tusuna basmamz gerekir. 



3. Sirasiyla Security > Smart Cover > Cover Lock > Unlock 

(Giivenlik - Akilh Kapak - Kapak Kilidi - Kilidi Ac) 
seceneklerini belirleyin. 

4. Cikmadan once File > Save Changes and Exit (Dosya - 
Degisiklikleri Kaydet ve Cik) secenegini tiklatm. 

Akilh Kapak Anzaya Dayanikh Anahtari'ni Kullanma 

Akilh Kapak Kilidi'ni etkinlestirdiyseniz, ancak kilidi afacak sifreyi 
giremiyorsamz, bilgisayar kapagim afmak ifin Akilh Kapak Anzaya 
Dayanikh Anahtan'na gereksinim duyarsimz. Bu anahtara asagidaki 
durumlarda gereksinim duyacaksmiz: 

■ Elektrik kesintisi 

■ Acihs sorunu 

■ PC bilesenlerinin falismamasi (ornegin islemci veya giic 
kaynagi) 

■ Unutulan sifre 

ADIKKAT: Akilh Kapak Hataya Dayanikh Anahtan, HP'den alabileceginiz ozel 
biraragtir. Hazirlikli olun; ihtiyacmiz olmasini beklemeden bu anahtan bir 
yetkili satiadan veya bayiden sipari? edin. 
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Anzaya Dayamkh Anahtan almak icin asagidakilerden birini yapm: 

■ Yetkili bir HP saticisma veya servis saglayicisma basvurun. 

■ Garantide belirtilen uygun numarayi araym. 

Akilli Kapak Anzaya Dayamkh Anahtan'mn kullammiyla ilgili 
daha fazla bilgi icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki 
Donanim Basvuru Kilavuzu'na basvurun. 

Kablo Kilidi Saglama 

Bilgisayarm arka panelinde, bilgisayarm cahsma sahasma fiziksel 
olarak baglanmasim saglayacak bir kablo kilidi bulunur. 

Resimli yonergeler icin liitfen Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Donanim Basvuru Kilavuzu'na bakrn. 

Parmak izi Tanima Teknolojisi 

HP Parmak Izi Tanima Teknolojisi, kullamci sifresini girme geregini 
ortadan kaldirarak ag giivenligini arttrrir, sisteme giris islemini 
basitlestirir ve sirket aglannm yonetim maliyetlerini azaltir. Uygun 
fiyatiyla artik yalmzca yiiksek teknolojiye ve yiiksek giivenlik 
diizeyine sahip firmalara yonelik degildir. 

(5^s. Parmak Izi Tanima Teknolojisi destegi modellere gore 
degisiklik gosterir. 



Daha fazla bilgi ifin, asagidaki siteyi ziyaret edin: 
http://hl 8004.wwwl .hp.com/products/security/. 

Hata Bildirimi ve Kurtarma 

Hata Bildirimi ve Kurtarma ozellikleri, onemli verilerin kaybim 
onlemek ve sistemin planlanmadan kapali kalma siiresini en aza 
indirmek igin yenilikci donanim ve yazilim teknolojilerini birlestirir. 

Bilgisayar, HP Client Manager uygulamasiyla yonetilen bir aga 
bagliysa, bilgisayar ag yoneticisi uygulamasma bir hata bildirimi 
gonderir. HP Client Manager Software ile tamlarm yonetilen tiim 
bilgisayarlarda otomatik olarak 5alismasim ve basansiz olan testier 
ifin ozet rapor olusturmasmi uzaktan programlayabilirsiniz. 
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Surucu Koruma Sistemi 

Siiriicii Koruma Sistemi (DPS), bazi HP bilgisayarlarmm sabit disk 
siiriiculerinde yerlesik olarak bulunan bir tamlama aracidir. DPS, disk 
surucu degisiminde ortaya cikabilecek sorunlarm tamsma yardimci 
olmak icin tasarlanmistir. 

HP bilgisayarlan iiretilirken takilan her sabit disk suriicusii, DPS 
kullamlarak smamr ve onemli bilgilerin kahci kaydi siiruciiye yazilir. 
DPS her cahstirildigmda test sonuclan disk iizerine yazilir. Servis 
saglayicisi bu bilgileri kullanarak DPS yazilimim kullanmamzi 
gerektiren kosullarm tamsmda yardimci olabilir. DPS'yi kullanma 
hakkmdaki yonergeleri icin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu 'na basvurun. 



Dalgalanmaya Dayanikh Guc Kaynagi 

Dalgalanmaya dayanikh tiimlesik bir guc kaynagi, bilgisayarm, 
beklenmeyen bir guc dalgalanmasiyla karsilastigmda daha giivenilir 
olmasmi saglar. Bu giif kaynagi, sistemin kapanmasma veya veri 
kaybma yol acmadan 2000 volta kadar olan guc dalgalanmalarma 
dayanabilir. 



Isi Algilayicisi 

Isi algilayicisi, bilgisayarm if lsisim izleyen bir donamm ve yazihm 
ozelligidir. Bu ozellik, normal simrlar asildigmda ig bilesenler zarar 
gormeden veya veri kaybi olusmadan onlem almamzi saglayacak bir 
uyan mesaji verir. 



Masaustu Yonetim Kilavuzu 



www.hp.com 



41 



Dizin 



A 
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girme 30 

silme 33 
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kilitleme 38 
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B 
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c 
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D 

dagitim araclan, yazilim 2 
dalgalanmaya dayanikli giic kaynagi 41 
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acihs sifresi 30 
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isi algilayici 41 
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parmak izi tamma teknolojisi 40 
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